Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 września 1988 r., zmarł nagle, w wieku 58 lat 


OFICER WOJSKA POLSKIEGO 
DYPLOMOWANY PUŁKOWNIK 


MARIAN 


RZESKI 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADEK I BRAT 


Odznaczony K. K. OOP, oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i resortowymi 
Wyprowadzenie zwłok z Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi 


we czwartek 29 września 1988 r. o godz. 13.30, o czym powiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, WNUK, SIOSTRA, BRAT I RODZINA 
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ИЛЇЯАМ 


1 Хел 
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